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Rosetta Stane 


The Rosetta Stane is a granodiorite stele, foond in 1799, 
inscrived wi three versions o a decree issued at Memphis, 
Egyp, in 196 BC on behauf o Keeng Ptolemy V. The tap an 
middle texts are in Auncient Egyptian uisin hieroglyphic 
script an Demotic script, respectively, while the bottom is in 
Auncient Greek. As the decree is the same (wi some minor 
differences) in aw three versions, the Rosetta Stane proved tae 
be the key tae the decipherment o Egyptian hieroglyphs. 


Rosetta Stone 



The Rosetta Stone 


Material Granodiorite 


Size 1123 mm x 757 mm x 284 

mm 

(45 in x 28.5 in x n in) 

Writin Auncient Egyptian 

hieroglyphs, Demotic script, 
an Greek script 


Creautit 196 BC 
Discovered 1799 


Present Breetish Museum 

location 
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